| 


Dr. KLEMENS RUTOWSKI 


doktor wszech nauk lekarskich, właściciel dóbr 


przeżywszy lat 71, po długiej a ciężkiej chorobie, zaopatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnal w Panu dnia 3 listopada 1931 r. w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim do grobowca rodzinnego nastąpi we czwartek 
dnia 5-go listopada, po odprawionem o godzinie 10-tej rano Nabozenstwie żałobnem. 


Na smutne te obrzędy zapraszają Krewnych, Znajomych i Przyjaciół pozostali w głębokim smutku 


żona, syn, córki, synowie, zieciowie i wnuki. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO Drukarnia Zwięzkewa w Krakowie, Mikołajska 13 
Kraków, pl. Szczepański L. 2. — Tel. 103-31. 


